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五条公共汽车改道行驶

〖 本报讯 〗 因松园路口人行地道工程需要 ， 深南中路华强路口至上步路口段南侧 ） 已从 10 月 27 日起实行半封闭。从西向东行的 3 路 、 4 路 、 15路 、 23 路 、 福田至水库专线，共 5 条公共汽车线路绕道华强路 、 振华路行驶 ， 在振华路华发路口附近设临时上落站 ； 13 路 、 福田至沙头角专线及1路公共小巴共 3 条线路绕道华强路 、 南园路行驶 ， 在南园路“ 爱华市场 " 站设 13 路临时上落站 ， 在上步中路“科技馆” 站设福田至沙头角及 1 路小巴专线临时上落站，其余路段及东向西行的仍按原来站点不变 。

（ 深公车 ）